JdALARKO Liste No: eğ 
<> DALGIÇ POM PALAR Tarih: © 16.04.2022 


SANAYİ VE TİCARET AŞ ( K LASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 . . . 7 N N 
ANTALYATEL: a202. ONERILEN BAYI SATIŞ FIYAT LISTESI Bu Liste, 01.03.2022 
İSTANBUL-TEL : A H 2 Si TÜ M FİYAT LARA KDV DAH j LD j R Goos Liste Yerine 


İZMİR-TEL : 


TEKNİK ÖZELLİKLER 










































































































































































ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü 
3,6 - 5,8 - 9,0 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fan 
63.25.001.0007 | 6006/07 81-60-32 mSS 5,5 HP 
63.25.001.0009 | (o 6006/09 105-78-41 mSS 5,5 HP 
63.25.001.0011 6006/11 . 130-53-98 mSS 5,5 HP 
63.25.001.0013 | O 6006/13 : 155-116-62 mSS 7,5 HP 
63.25.001.0015 | 6006/15 l 173-128-68 mSS 7,5 HP 
63.25.001.0016 | 6006/16 ; 178-130-66 mSS 7,5 HP 
63.25.001.0017 | 6006/17 i 198-146-78 mSS 10HP TÜRKİYE 
63.25.001.0019 | (o 6006/19 : 222-164-87 mSS 10 HP 
63.25.001.0020 | (o 6006/20 i 234-173-92 mSS 10 HP 
63.25.001.0021 6006/21 : 240-177-91 mSS 12,5 HP 
63.25.001.0024 | (o 6006/24 : 273-202-104 mSS 12,5 HP 
63.25.001.0026 | 6006/26 i 296-218-113 mSS 15 HP 
63.25.001.0030 | 6006/30 A 342-251-130 mSS 15 HP 
5,8 - 8,6 - 12,6 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fanl 
63.25.001.0047 | 6009/07 58-51-29 mSS 5,5 HP 
63.25.001.0048 | (o 6009/08 80-69-40 mSS 5,5 HP 
63.25.001.0049 | (o 6009/09 90-80-47 mSS 5,5 HP 
63.25.001.0050 | (o 6009/10 i 101-89-53 mSS 5,5 HP 
63.25.001.0051 6009/11 E 112-99-59 mSS 7,5 HP 
63.25.001.0052 | (o 6009/12 i 122-108-64 mSS 7,5 HP TÜRKİYE 
63.25.001.0053 | (o 6009/13 i 126-112-64 mSS 7,5 HP 
63.25.001.0056 | 6009/16 i 158-138-79 mSS 10 HP 
63.25.001.0058 | 6009/18 N 178-156-90 mSS 10 HP 
63.25.001.0060 | (o 6009/20 ? 197-172-100 mSS 10 HP 
63.25.001.0064 | 6009/24 . 232-201-112 mSS 12,5 HP 
63.25.001.0070 | 6009/30 A 288-249-136 mSS 15 HP 
10,8 - 13,7 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fa 
63.25.003.0007 | 6010/07 63-51-38 mSS 5,5 HP 
63.25.003.0008 | 6010/08 72-58-43 mSS 5,5 HP 
63.25.003.0009 | (o 6010/09 83-66-50 mSS 5,5 HP 
63.25.003.0010 | (o 6010/10 f 94-74-56 mSS 5,5 HP 
63.25.003.0011 6010/11 f 95-76-56 mSS 7,5 HP 
63.25.003.0012 | 6010/12 f 109-86-64 mSS 7,5 HP 
63.25.003.0013 | (o 6010/13 f 117-93-69 mSS 7,5 HP 
63.25.003.0014 | 6010/14 i 126-101-75 mSS 7,5 HP TÜRKİYE 
63.25.003.0015 | 6010/15 f 135-108-80 mSS 7,5 HP 
63.25.003.0016 | 6010/16 f 140-117-89 mSS 10 HP 
63.25.003.0017 | (o 6010/17 : 149-125-95 mSS 10 HP 
63.25.003.0018 | (o 6010/18 f 158-132-101 MSS 10 HP 
63.25.003.0019 | 6010/19 f 167-139-106 mSS 10 HP 
63.25.003.0020 | 6010/20 f 176-147-112 mSS 10 HP 
63.25.003.0021 6010/21 : 189-157-120 mSS 12,5 HP 
NOT 
1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 


. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 
onaylanması zorunludur. 


ALARKO D ALG I Ç PO M PA LAR Sayfa No i 7e 


TD 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


(KLASİK SERİ) 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 
ANKARA-TEL: (312) 4095200 
ANTALYA-TEL: (242) 322 00 29 Bu Liste, 01.03.2022 
( Tarihli Liste Yerine 
( 


Geçer 


İSTANBUL-TEL: (262) 648 60 00 
İZMİR-TEL : 232) 483 25 60 





ÜRETİM YERİ 


ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ 


Kademe Motor Gücü 














Basınç 
6,1 - 10,8 - 13,7 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fa 
198-166-126 mSS 12,5 HP 
206-172-130 mSS 12,5 HP 
215-180-136 mSS 15 HP 
225-187-142 mSS 15 HP 
233-195-148 mSS 15 HP 
242-202-153 mSS 15 HP 
251-209-158 mSS 15 HP 
260-217-164 mSS 15 HP 








63.25.003.0022 6010/22 
6010/23 
6010/24 
6010/25 
6010/26 
6010/27 
6010/28 


6010/29 





63.25.003.0023 





63.25.003.0024 





63.25.003.0025 
63.25.003.0026 








63.25.003.0027 





63.25.003.0028 





63.25.003.0029 





63.25.003.0030 


6010/30 


273-230-176 mSS 


17,5 HP 





63.25.003.0031 


6010/31 


282-237-182 mSS 


17,5 HP 





63.25.003.0032 


6010/32 


292-244-188 mSS 


17,5 HP 





63.25.003.0033 6010/33 
6010/34 
6010/35 
6010/36 
6010/37 
6010/38 
6010/39 
6010/40 
6010/41 
6010/42 
6010/43 
6010/44 
6010/45 
6010/46 


301-252-195 mSS 
310-260-200 mSS 
319-268-206 mSS 
327-276-212 MSS 
342-286-223 MSS 
357-300-237 mSS 
362-302-242 mSS 
372-310-249 mSS 
382-317-253 MSS 
391-326-261 MSS 
395-330-265 mSS 
405-341-275 mSS 
411-346-279 mss 
417-351-284 MSS 


10,8 - 16,2 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fa 


20 HP 
20 HP 
20 HP 
20 HP 
25 HP 
25 HP 
25 HP 
25 HP 
25 HP 
25 HP 
25 HP 
30 HP 
30 HP 
30 HP 





63.25.003.0034 TÜRKİYE 





63.25.003.0035 





63.25.003.0036 





63.25.003.0037 





63.25.003.0038 





63.25.003.0039 





63.25.003.0040 





63.25.003.0041 





63.25.003.0042 





63.25.003.0043 





63.25.003.0044 





63.25.003.0045 





63.25.003.0046 










































































63.25.002.0006 6011/06 66-58-31 MSS 5,5 HP 

63.25.002.0007 6011/07 80-70-39 mSS 5,5 HP 

63.25.002.0008 6011/08 90-79-43 mSS 5,5 HP 

63.25.002.0009 6011/09 100-88-47 mSS 7,5HP 

63.25.002.0010 6011/10 108-95-50 mSS 7,5 HP 

63.25.002.0011 6011/11 122-94-57 mSS 7,5 HP 

63.25.002.0012 6011/12 131-114-59 mSS 7,5 HP 

63.25.002.0013 | (o 6011/13 145-127-68 mSS 10HP TÜRKİYE 
63.25.002.0014 6011/14 156-137-73 mSS 10 HP 

63.25.002.0015 6011/15 168-147-79 mSS 10 HP 

63.25.002.0016 6011/16 180-158-85 mSS 10 HP 

63.25.002.0017 6011/17 192-168-89 mSS 12,5 HP 

63.25.002.0018 6011/18 196-171-88 mSS 12,5 HP 

63.25.002.0019 6011/19 207-180-93 mSS 12,5 HP 

63.25.002.0020 6011/20 217-188-96 mSS 15 HP 

NOT 

1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


JdALARKO Liste No: 3122.03 
<> DALGIÇ POM PALAR Tarih: © 16.04.2022 


SANAYİ VE TİCARET AŞ ( K LASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 . . . 7 N N 
ANTALYATEL: a202. ONERILEN BAYI SATIŞ FIYAT LISTESI Bu Liste, 01.03.2022 
İSTANBUL-TEL : A H 2 Si TÜ M FİYAT LARA KDV DAH j LDİ R Goos Liste Yerine 


İZMİR-TEL : 


MR e ii TEKNİK ÖZELLİKLER 5 i x 
URUN KODU | ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü 


7,6 - 10,8 - 16,2 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fa 
63.25.002.0021 6011/21 : 229-199-102 mSS 15 HP 
63.25.002.0022 | 6011/22 ; 242-211-109 mSS 15 HP 
63.25.002.0023 | 6011/23 i 250-217-111 mSS 15 HP 
63.25.002.0024 | 6011/24 $ 261-226-116 mSS 15 HP 
63.25.002.0025 | 6011/25 i 276-241-127 mSS 17,5 HP 
63.25.002.0026 | (o 6011/26 N 287-251-132 mSS 17,5 HP 
63.25.002.0027 | (o 6011/27 : 299-261-137 mSS 20 HP 
63.25.002.0028 | 6011/28 : 313-274-147 mSS 20 HP 
63.25.002.0029 | 6011/29 N 321-280-148 mSS 20 HP 
63.25.002.0030 6011/30 E 334-293-156 mSS 20HP 
63.25.002.0031 6011/31 ; 340-297-154 mSS 25 HP 
63.25.002.0032 | 6011/32 ; 351-306-159 mSS 25 HP 
63.25.002.0033 6011/33 s 362-316-164 mSS 25HP 
63.25.002.0034 | 6011/34 k 373-325-169 mSS 25 HP 
63.25.002.0035 6011/35 E 391-342-181 mSS 25HP 
63.25.002.0036 6011/36 $ 395-344-179 mSS 25 HP 
63.25.002.0037 | 6011/37 ; 410-359-190 mSS 30 HP 
63.25.002.0038 6011/38 E 429-377-204 mSS 30 HP 

15,1 - 19,8 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fanlı 
63.25.003.0104 | 6015/04 41-23 mSS 5,5 HP 
63.25.003.0105 | 6015/05 51-45-31 mSS 5,5 HP 
63.25.003.0106 | 6015/06 62-54-38 mSS 5,5 HP 
63.25.003.0107 | (o 6015/07 70-61-41 mSS 7,5 HP 
63.25.003.0108 6015/08 80-70-47 mSS 7,5HP 
63.25.003.0109 6015/09 90-79-52 mSS 7,5HP 
63.25.003.0110| o 6015/10 N 106-95-67 mSS 10 HP 
63.25.003.0111 6015/11 : 117-105-74 mSS 10 HP 
63.25.003.0112 | 6015/12 E 124-111-76 mSS 12,5 HP 
63.25.003.0113| O 6015/13 N 134-120-82 mSS 12,5 HP 
63.25.003.0114| o 6015/14 : 145-129-91 mSS 12,5 HP 
63.25.003.0115 6015/15 . 156-138-97 mSS 15 HP 
63.25.003.0116| o 6015/16 N 166-147-104 mSS 15 HP 
63.25.003.0117 | o 6015/17 E 180-160-115 mSS 17,5 HP 
63.25.003.0118 | o 6015/18 N 189-170-121 mSS 17,5 HP 
63.25.003.0119| o 6015/19 N 201-179-129 mSS 20 HP 
63.25.003.0120 | 6015/20 N 211-189-135 mSS 20 HP 
63.25.003.0121 6015/21 : 222-198-142 mSS 20 HP 
63.25.003.0122 | 6015/22 : 232-208-149 mSS 20 HP 
63.25.003.0123 | 6015/23 E 241-215-152 mSS 25 HP 
63.25.003.0124| o 6015/24 ; 252-224-159 mSS 25 HP 
63.25.003.0125 6015/25 . 262-233-166 mSS 25HP 















































TÜRKİYE 

































































TÜRKİYE 



























































1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 
onaylanması zorunludur. 


J ALARKO Liste No: S/22-03 
C Carrier ] DALG IÇ POM PALAR İn l 15.042022 
SANAYİ VE TİCARET AŞ ( KLASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 m ` ` : : ` 
Me önün ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ suse, 01.08202 
ii a TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e Gi 


İZMİR-TEL : 


TEKNİK ÖZELLİKLER 







































































































































































ÜRÜN KODU| ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü 

9,0 - 15,1 - 19,8 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fa 
63.25.003.0 6015/26 ; 273-242-173 mSS 25 HP 
63.25.003.0 6015/27 285-256-184 mSS 30 HP 
63.25.003.0 6015/28 E 296-265-191 mSS 30 HP 
63.25.003.0 6015/29 306-275-197 mSS 30 HP 
63.25.003.0 6015/30 E 318-284-205 mSS 30 HP 
63.25.003.0 6015/31 i 329-303-226 mSS 35 HP 
63.25.003.0 6015/32 E 340-313-234 mSS 35 HP 
63.25.003.0 6015/33 352-322-240 mSS 35 HP 
63.25.003.0 6015/34 E 363-330-245 mSS 35 HP 
63.25.003.0 6015/35 E 375-339-251 mSS 35 HP TÜRKİYE 
63.25.003.0 6015/36 A 386-348-257 mSS 40 HP 
63.25.003.0 6015/37 E 397-357-263 mSS 40HP 
63.25.003.0 6015/38 i 409-365-269 mSS 40 HP 
63.25.003.0 6015/39 ; 416-369-271 mSS 40 HP 
63.25.003.0 6015/40 E 428-380-283 mSS 50HP 
63.25.003.0 6015/41 E 435-383-285 mSS 50 HP 
63.25.003.0 6015/42 f 442-387-288 MSS 50 HP 
63.25.003.0 6015/43 ; 450-391-291 mSS 50 HP 
63.25.003.0 6015/44 E 457-395-293 mSS 50 HP 
63.25.003.0 6015/45 464-399-296 mSS 50 HP 

12,6 - 18,0 - 25,9 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fanlı 
63.25.003.0203 6020/03 32-29-20 mSS SSHP 
63.25.003.0204 | 6020/04 45-40-27 mSS 5,5 HP 
63.25.003.0205 6020/05 56-50-35 mSS 7,5HP 
63.25.003.0206 6020/06 65-59-39 mSS 7,5HP 
63.25.003.0207 | (o 6020/07 76-68-45 mSS 7,5 HP 
63.25.003.0208 6020/08 93-84-59 MSS 10HP 
63.25.003.0209 6020/09 104-95-67 mSS 10HP 
63.25.003.0210| (o 6020/10 N 113-102-70 mSS 12,5 HP 
63.25.003.0211 6020/11 | 124-112-76 mSS 15 HP 
63.25.003.0212 | o 6020/12 E 136-122-83 mSS 15 HP TÜRKİYE 
63.25.003.0213| o 6020/13 N 147-132-89 mSS 15 HP 
63.25.003.0214| o 6020/14 : 164-151-108 mSS 17,5 HP 
63.25.003.0215| o 6020/15 N 173-158-113 mSS 20 HP 
63.25.003.0216 | 6020/16 E 187-170-121 mSS 25 HP 
63.25.003.0217 | (o 6020/17 A 198-181-128 mSS 25 HP 
63.25.003.0218 | 6020/18 R 210-192-135 mSS 25 HP 
63.25.003.0219 | o 6020/19 E 223-205-147 mSS 30 HP 
63.25.003.0220 6020/20 ; 235-215-155 mSS 30 HP 
63.25.003.0221 6020/21 R 246-227-162 mSS 30 HP 
NOT 
1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 
2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 
5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 
7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


oJ ALARKO Liste No: S/22-03 
<> DALG IÇ POM PALAR di l 75.042022 
SANAYİ VE TİCARET AŞ ( KLASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 m ` ` : : ` 
wa, Gl ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ su us, 01.02022 
ii a TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e Gi 

































































































































































İZMİR-TEL : 
a m TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN Emi . 
ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (8) 
12,6 - 18,0 - 25,9 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fanlı 

63.25.003.0222 | o 6020/22 ; 258-237-171 mSS 30 HP 

63.25.003.0223 | 6020/23 ; 271-249-179 mSS 30 HP 

63.25.003.0224 | 6020/24 $ 282-260-186 mSS 30 HP 

63.25.003.0225 | 6020/25 ; 294-271-195 mSS 30 HP 

63.25.003.0226 | 6020/26 i 300-277-202 mSS 35 HP 

63.25.003.0227 | (o 6020/27 ; 311-286-205 mSS 35 HP 

63.25.003.0228 | 6020/28 ; 323-295-209 mSS 40 HP TÜRKİYE 
63.25.003.0229 6020/29 332-306-219 mSS 50 HP 

63.25.003.0230 6020/30 E 350-321-230 mSS 50 HP 

63.25.003.0231 6020/31 i 361-332-240 mSS 50 HP 

63.25.003.0232 6020/32 E 373-343-247 mSS 50 HP 

63.25.003.0233 6020/33 E 385-354-256 mSS 50 HP 

63.25.003.0234 6020/34 E 391-360-261 mSS 50 HP 

14,4 - 21,6 - 30,6 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fanlı 

63.25.004.0004 | (o 6022/04 43-35-17 mSS 5,5 HP 

63.25.004.0005 | (o 6022/05 58-44-21 mSS 5,5 HP 

63.25.004.0006 | (o 6022/06 65-54-26 mSS 7,5 HP 

63.25.004.0007 | (o 6022/07 78-65-33 mSS 10 HP 

63.25.004.0008 | 6022/08 90-75-38 mSS 10 HP 

63.25.004.0009 | ( 6022/09 101-84-43 mSS 10 HP 

63.25.004.0010| o 6022/10 N 109-90-44 mSS 12,5 HP 

63.25.004.0011 6022/11 A 120-99-48 mSS 15 HP 

63.25.004.0012 | 6022/12 E 131-108-52 mSS 15 HP 

63.25.004.0013| o 6022/13 N 142-116-56 mSS 15 HP 

63.25.004.0014| o 6022/14 : 152-126-60 mSS 15 HP 

63.25.004.0015 | o 6022/15 N 166-139-69 mSS 17,5 HP 

63.25.004.0016 | (o 6022/16 E 177-147-74 mSS 20HP TÜRKİYE 
63.25.004.0017 | o 6022/17 A 188-157-78 mSS 20 HP 

63.25.004.0018 | 6022/18 R 200-166-83 mSS 20 HP 

63.25.004.0019 | 6022/19 E 211-175-87 mSS 20 HP 

63.25.004.0020 | 6022/20 E 220-182-90 mSS 25 HP 

63.25.004.0021 6022/21 : 231-191-94 mSS 25 HP 

63.25.004.0022 | 6022/22 i 242-200-99 mSS 25 HP 

63.25.004.0023 6022/23 . 253-210-103 mSS 25 HP 

63.25.004.0024 | 6022/24 : 264-218-107 mSS 25 HP 

63.25.004.0025 | (o 6022/25 A 278-232-117 mSS 30 HP 

63.25.004.0026 | 6022/26 : 290-241-122 mSS 30 HP 

63.25.004.0027 | 6022/27 : 301-126-251 mSS 30 HP 

63.25.004.0028 | 6022/28 i 312-260-132 mSS 30 HP 

NOT 

1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


O ListeNo: S/22-03 
> DALG IÇ POM PALAR gi l T5022022 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş ( KLASI K S E RI) 

ADANA-TEL: (322) 457 62 23 ` . . z N N 
malım. gawe O ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ suse, 01.08202 
MR eği TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e 


İZMİR-TEL : 


o a TEKNİK ÖZELLİKLER i 
ÜRÜN KODU| ÜRÜN TİPİ RESİN 





ÜRETİM YERİ 











Kademe Basınç Motor Gücü (8) 


14,4 - 21,6 - 30,6 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Bronz Fanlı 











63.25.004.0 6022/04 43-35-17 mSS 5,5 HP 33.364 
63.25.004.0 6022/05 53-44-21 MSS 5,5HP 35.674 
63.25.004.0 6022/06 65-54-26 mSS 7,5HP 41.103 
63.25.004.0 6022/07 78-65-33 MSS 10HP 45.308 
63.25.004.0 6022/08 90-75-38 mSS 10HP 47.608 
63.25.004.0 6022/09 101-84-43 mSS 10HP 49.960 
63.25.004.0 6022/10 ; 109-90-44 mSS 12,5 HP 53.236 
63.25.004.0 6022/11 E 120-99-48 mSS 15 HP 57.009 
63.25.004.0 6022/12 $ 131-108-52 mSS 15 HP 59.320 
63.25.004.0 6022/13 ; 142-116-56 mSS 15 HP 61.548 
63.25.004.0 6022/14 E 152-126-60 mSS 15 HP 63.859 
63.25.004.0 6022/15 E 166-139-69 mSS 17,5 HP 68.034 
63.25.004.0 6022/16 $ 177-147-74 mSS 20 HP 71.866 TÜRKİYE 
63.25.004.0 6022/17 E 188-157-78 mSS 20HP 76.518 
63.25.004.0 6022/18 , 200-166-83 mSS 20 HP 78.944 
63.25.004.0 6022/19 E 211-175-87 mSS 20HP 81.186 
63.25.004.0 6022/20 E 220-182-90 mSS 25 HP 86.304 
63.25.004.0 6022/21 E 231-191-94 mSS 25 HP 88.892 
63.25.004.0 6022/22 E 242-200-99 mSS 25 HP 91.120 
63.25.004.0 6022/23 E 253-210-103 mSS 25 HP 93.443 
63.25.004.0 6022/24 E 264-218-107 mSS 25 HP 95.722 
63.25.004.0 6022/25 E 278-232-117 mSS 30 HP 100.367 
63.25.004.0 6022/26 s 290-241-122 mSS 30 HP 102.811 
63.25.004.0 6022/27 E 301-126-251 mSS 30 HP 105.090 
63.25.004.0 6022/28 E 312-260-132 mSS 30 HP 107.452 


18,0 - 30,6 - 42,1 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fanlı 
















































































































































































63.25.003.0404 | 6031/04 50-40-27 mSS 7,5 HP 

63.25.003.0405 6031/05 63-51-33 MSS 10 HP 

63.25.003.0406 | 6031/06 77-62-41 mSS 12,5 HP 

63.25.003.0407 | 6031/07 87-69-46 mSS 15 HP 

63.25.003.0408 6031/08 96-76-49 mSS 15 HP 

63.25.003.0409 6031/09 110-88-58 mSS 17,5 HP 

63.25.003.0410 6031/10 . 126-102-65 mSS 20HP 

63.25.003.0411 6031/11 N 138-109-73 mSS 20 HP 

63.25.003.0428 | 6031/2A 137-113-76 mSS 20 HP 

63.25.003.0412 | 6031/12 i 150-124-84 mSS 25 HP 

63.25.003.0413 | o 6031/13 È 160-128-83 mSS 25 HP 

63.25.003.0414 | 6031/14 : 171-137-85 mSS 25 HP a 

TÜRKİYE 

63.25.003.0415 | o 6031/15 N 186-149-93 mSS 30 HP 

63.25.003.0416 | (o 6031/16 N 199-159-97 mSS 30 HP 

63.25.003.0417 | (o 6031/17 : 211-169-103 mSS 35 HP 

63.25.003.0418 | 6031/18 i 225-184-128 mSS 35 HP 

63.25.003.0419 | 6031/19 N 233-187-113 mSS 40 HP 

63.25.003.0420 | (o 6031/20 : 246-193-130 mSS 40 HP 

63.25.003.0421 6031/21 : 259-203-136 mSS 40 HP 

63.25.003.0422 | 6031/22 p 271-213-143 mSS 40 HP 

63.25.003.0424 | 6031/24 : 293-229-153 mSS 50 HP 

63.25.003.0425 6031/25 E 305-238-159 mSS 50 HP 

63.25.003.0426 | (o 6031/26 : 317-248-166 mSS 50 HP 

63.25.003.0427 | 6031/27 ; 329-257-172 mSS 50 HP 

NOT 

1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


gALARKO Liste No: S/22-03 
C Carrier ] DALG IÇ POM PALAR S 15042022 
SANAYİ VE TİCARET AŞ ( KLASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 m ` ` : : ` 
asa, gawen ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ suus, 01.02202 
ii a TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e Gi 































































































































































































İZMİR-TEL : 
Sm m ii TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN EEE i 
URUN KODU | ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (8) 
18,0 - 30,6 - 46,8 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Pik Fanlı 
63.25.005.0003 | (o 6036/03 34-27-17 mSS 7,5 HP 32.113 
63.25.005.0004 | (o 6036/04 46-37-24 mSS 10 HP 37.272 
63.25.005.0005 6036/05 58-47-30 mSS 12,5 HP 41.383 
63.25.005.0006 6036/06 69-56-37 MSS 15 HP 46.060 
63.25.005.0007 | (o 6036/07 80-64-43 mSS 15 HP 49.268 
63.25.005.0008 6036/08 94-76-51 mSS 17,5 HP 54.272 
63.25.005.0009 6036/09 105-85-57 mSS 20HP 58.900 
63.25.005.0010| o 6036/10 i 117-95-64 mSS 25 HP 64.807 
63.25.005.0011 6036/11 ; 128-104-71 mSS 25 HP 68.473 
63.25.005.0012 | 6036/12 ; 140-113-77 mSS 25 HP 71.777 
63.25.005.0013 6036/13 E 153-125-85 mSS 30 HP 77.329 
63.25.005.0014| o 6036/14 i 164-133-91 mSS 30 HP 80.642 TÜRKİYE 
63.25.005.0015 6036/15 E 176-143-98 mSS 35 HP 88.173 
63.25.005.0016 | (o 6036/16 ; 187-152-104 mSS 35 HP 91.088 
63.25.005.0017 | 6036/17 : 198-161-110 mSS 35 HP 94.634 
63.25.005.0018 | 6036/18 ; 209-170-116 mSS 40 HP 100.685 
63.25.005.0019 | 6036/19 ; 220-178-122 mSS 40 HP 103.374 
63.25.005.0020 | 6036/20 f 231-187-128 mSS 40 HP 107.091 
63.25.005.0021 6036/21 ; 242-195-134 mSS 40 HP 110.276 
63.25.005.0022 | 6036/22 ; 255-208-142 mSS 50 HP 115.890 
63.25.005.0023 6036/23 E 266-216-148 mSS 50 HP 118.974 
63.25.005.0024 | 6036/24 $ 277-225-154 mSS 50 HP 122.213 
63.25.005.0025 6036/25 ; 288-233-160 mSS 50 HP 125.318 
63.25.005.0026 6036/26 E 298-241-166 mSS 50 HP 129.164 
- 46,8 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Bronz Fanlı 

63.25.005.0103 | 6036/03 34-27-17 mSS 7,5 HP 34.740 
63.25.005.0104 | 6036/04 46-37-24 mSS 10 HP 40.766 
63.25.005.0105 | 6036/05 58-47-30 mSS 12,5 HP 45.751 
63.25.005.0106 | (o 6036/06 69-56-37 mSS 15 HP 51.308 
63.25.005.0107 | 6036/07 80-64-43 mSS 15HP 55.389 
63.25.005.0108 | © 6036/08 94-76-51 mSS 17,5 HP 61.298 
63.25.005.0109 | o 6036/09 105-85-57 mSS 20 HP 66.726 
63.25.005.0110| o 6036/10 i 117-95-64 mSS 25 HP 73.551 
63.25.005.0111 6036/11 | 128-104-71 mSS 25 HP 78.078 
63.25.005.0112| o 6036/12 : 140-113-77 mSS 25 HP 82.893 
63.25.005.0113 | 6036/13 : 153-125-85 mSS 30 HP 88.691 
63.25.005.0114| o 6036/14 : 164-133-91 mSS 30 HP 93.675 TÜRKİYE 
63.25.005.0115| o 6036/15 A 176-143-98 mSS 35 HP 101.283 
63.25.005.0116 | o 6036/16 : 187-152-104 mSS 35 HP 105.064 
63.25.005.0117 | 6036/17 A 198-161-110 mSS 35 HP 109.501 
63.25.005.0118 | 6036/18 : 209-170-116 mSS 40 HP 116.425 
63.25.005.0119 | 6036/19 E 220-178-122 mSS 40 HP 119.982 
63.25.005.0120| o 6036/20 ? 231-187-128 mSS 40 HP 124.575 
63.25.005.0121 6036/21 : 242-195-134 mSS 40 HP 128.629 
63.25.005.0122 | 6036/22 : 255-208-142 mSS 50 HP 135.118 
63.25.005.0123 6036/23 E 266-216-148 mSS 50 HP 139.083 
63.25.005.0124 | 6036/24 : 277-225-154 mSS 50 HP 143.185 
63.25.005.0125 | 6036/25 : 288-233-160 mSS 50 HP 147.176 
63.25.005.0126 | 6036/26 p 298-241-166 mSS 50 HP 151.898 
NOT 

1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 
2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 
5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 
7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


dJGALARKO D ALG I Ç PO M PA LAR Saya No pm 


CEED 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


(KLASİK SERİ) 


ADANA-TEL : 
ANKARA-TEL : 
ANTALYA-TEL : 
İSTANBUL -TEL : 
İZMİR-TEL : 


ÜRÜN KODU 


(822) 457 62 23 
(812) 409 52 00 
(242) 322 00 29 
(262) 648 60 00 
(232) 483 25 60 


ÜRÜN TİPİ 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 


TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR 


TEKNİK ÖZELLİKLER 








Kademe 





Basınç 





Motor Gücü 





PEŞİN 
(8) 


Bu Liste, 01.03.2022 
Tarihli Liste Yerine 
Geçer 


ÜRETİM YERİ 





23,8 - 45,0 - 59,0 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fanlı 





63.25.038.0042 


6045/02 


18-16-10 mSS 


6 HP 





63.25.038.0043 


6045/03 


27-23-14 mSS 


7,5HP 





63.25.038.0044 


6045/04 


36-30-19 mss 


10HP 





63.25.038.0045 


6045/05 


44-37-23 mSS 


12,5 HP 





63.25.038.0046 


6045/06 


53-43-27 mSS 


15 HP 





63.25.038.0047 


6045/07 


62-52-32 mSS 


17,5 HP 





63.25.038.0048 


6045/08 


71-59-37 mSS 


20HP 





63.25.038.0049 


6045/09 


80-66-41 mSS 


25 HP 





63.25.038.0050 


6045/10 


88-73-45 mSS 


25 HP 





63.25.038.0051 


6045/11 


98-82-51 mss 


30 HP 





63.25.038.0052 


6045/12 


110-91-58 mSS 


30 HP 





63.25.038.0053 


6045/13 


115-97-60 mSS 


35 HP 





63.25.038.0054 


6045/14 


124-104-65 mSS 


35 HP 





63.25.038.0055 


6045/15 


133-112-69 mSS 


40 HP 





63.25.038.0056 


6045/16 


140-118-70 mSS 


40 HP 





63.25.038.0057 


6045/17 


153-129-81 mSS 


40 HP 





63.25.038.0058 


6045/18 


162-136-86 mSS 


50 HP 





63.25.038.0059 


6045/19 


172-144-91 MSS 


50 HP 





63.25.038.0060 


6045/20 


179-151-97 mSS 


50HP 


TÜRKİYE 





34,2 - 54,0 - 72,0 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Noryl Fanlı 



















































































63.25.006.0202 | (o 6055/02 18-14-9 mSS 6HP 

63.25.006.0203 | (o 6055/03 26-21-11 mSS 7,5 HP 

63.25.006.0204 | o 6055/04 37-33-25 mSS 10 HP 

63.25.006.0205 6055/05 45-40-29 mSS 12,5 HP 

63.25.006.0206 6055/06 53-47-34 mSS 15 HP 

63.25.006.0207 | (o 6055/07 63-57-42 mSS 17,5 HP 

63.25.006.0208 6055/08 74-65-48 mSS 20HP 

63.25.006.0209 6055/09 82-72-53 mSS 25HP 

63.25.006.0210 6055/10 91-80-59 mSS 25 HP 

63.25.006.0211 6055/11 101-89-66 mSS 30 HP TÜRKİYE 
63.25.006.0212 | 6055/12 110-97-73 mSS 30 HP 

63.25.006.0213 | 6055/13 119-104-78 mSS 35 HP 

63.25.006.0214 | 6055/14 128-112-84 mSS 35 HP 

63.25.006.0215 6055/15 137-120-90 mSS 40HP 

63.25.006.0216 6055/16 146-128-96 mSS 40HP 

63.25.006.0217 | (o 6055/17 157-139-105 mSS 50 HP 

63.25.006.0218 | © 6055/18 167-148-111 mSS 50 HP 

63.25.006.0219 | o 6055/19 176-156-118 mSS 50 HP 

63.25.006.0220 | o 6055/20 185-165-124 mSS 50 HP 

NOT 

1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


J ALARKO Liste No: ai 
C Carrier ] DALGIÇ POM PALAR Tarih: 15.04.2022 


SANAYİ VE TİCARET AS. ( K LASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 . . . 7 N N 
ANTALYATEL: C42200x ONERILEN BAYI SATIŞ FIYAT LİSTESİ Bu Liste, 01.03.2022 
İSTANBUL-TEL : A H 2 Si TÜ M FİYAT LARA KDV DAH j LDİ R Soos Liste Yerine 


İZMİR-TEL : 
TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 


ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 














Kademe Basınç Motor Gücü (8) 


- 59,4 - 79,2 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Pik Fanlı 











63.25.005.0 6060/02 2 Kad. 25-19-14 mSS 10 HP 31.431 
63.25.005.0 6060/03 3 Kad. 38-30-18 mSS 12,5 HP 35.796 
63.25.005.0 6060/4A 4-A Kad. 49-38-22 mSS 15HP 40.665 
63.25.005.0 6060/05 5 Kad. 64-52-35 mSS 20 HP 47.321 
63.25.005.0 6060/06 6 Kad. 78-63-44 MSS 25 HP 53.563 
63.25.005.0 6060/07 7 Kad. 91-75-52 mSS 30 HP 59.639 
63.25.005.0 6060/8A 8-A Kad. 100-82-55 mSS 30 HP 62.961 
63.25.005.0 6060/09 9 Kad. 117-97-68 mSS 35 HP 70.971 
63.25.005.0 6060/10 10 Kad. 129-107-76 mSS 40 HP 76.834 
63.25.005.0 6060/11 11 Kad. 141-117-83 mSS 40 HP 80.916 TÜRKİYE 
63.25.005.0 6060/12 12 Kad. 155-129-93 mSS 50 HP 87.061 

63.25.005.0 6060/13 13 Kad. 167-139-100 mSS 50 HP 90.655 
63.25.005.0 6060/14A 14-A Kad. 173-143-101 mSS 50 HP 93.777 
63.25.005.0 6060/15 15 Kad. 198-166-121 mSS 60 HP 107.774 
63.25.005.0 6060/16 16 Kad. 211-177-129 mSS 60 HP 111.844 
63.25.005.0 6060/17A 17-A Kad. 216-180-129 mSS 60 HP 115.369 
63.25.005.0 6060/18 18 Kad. 239-202-148 mSS 75 HP 122.444 
63.25.005.0 6060/19 19 Kad. 252-212-156 mSS 75 HP 126.036 
63.25.005.0 6060/20A 20-A Kad. 256-215-155 mSS 75 HP 128.639 


34,2 - 59,4 - 79,2 m3/h Debi İçin ( 6" ) - Bronz F 















































































































































63.25.005.0162 | 6060/02 2 Kad. 25-19-14 mSS 10 HP 33.396 
63.25.005.0163 | 6060/03 3 Kad. 38-30-18 MSS 12,5 HP 38.731 
63.25.005.0164 |  6060/4A 4-A Kad. 49-38-22 mSS 15 HP 44.576 
63.25.005.0165 | o 6060/05 5 Kad. 64-52-35 mSS 20 HP 52.221 
63.25.005.0166 | (o 6060/06 6 Kad. 78-63-44 mSS 25 HP 59.421 
63.25.005.0167 | (o 6060/07 7 Kad. 91-75-52 mSS 30 HP 66.488 
63.25.005.0168 | (o 606O/8A 8-A Kad. 100-82-55 mSS 30 HP 70.793 
63.25.005.0169 | o 6060/09 9 Kad. 117-97-68 mSS 35 HP 79.773 
63.25.005.0170| o 6060/10 10 Kad. 129-107-76 mSS 40 HP 86.631 
63.25.005.0171 6060/11 11 Kad. 141-117-83 mSS 40HP 91.687 TÜRKİYE 
63.25.005.0172| o 6060/12 12 Kad. 155-129-93 mSS 50 HP 98.810 
63.25.005.0173| o 6060/13 13 Kad. 167-139-100 mSS 50 HP 103.388 
63.25.005.0174 | 606OM4A 14-A Kad. 173-143-101 mSS 50 HP 107.493 
63.25.005.0175| o 6060/15 15 Kad. 198-166-121 mSS 60 HP 122.463 
63.25.005.0176 | o 6060/16 16 Kad. 211-177-129 mSS 60 HP 127.509 
63.25.005.0177 | 6060M7A 17-A Kad. 216-180-129 mSS 60 HP 132.003 
63.25.005.0178 | o 6060/18 18 Kad. 239-202-148 mSS 75 HP 140.069 
63.25.005.0179 | 6060/19 19 Kad. 252-212-156 mSS 75 HP 144.755 
63.25.005.0180 | 6060/20A 20-A Kad. 256-215-155 mSS 75 HP 148.216 
NOT 

1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


ALARKO Liste No: S/22-03 
K Carrier ] DALG IÇ PO M PALAR İN l is gaos 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş ( K LASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 m ` ` : : ` 
Mai eese ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ su uste 01.02.2022 
R ae E TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e Gi 


İZMİR-TEL : 


TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 





ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 








Kademe Basınç Motor Gücü (8) 











27 - 90 - 126 m3/h Debi İçin ( 7" ) - Noryl Fan 
63.25.007.0001 7085/01 17-14-5 mSS 10HP 33.861 
63.25.007.0002 | (o 7085/02 36-31-14 mSS 25 HP 47.148 
63.25.007.0003 | (o 7085/03 55-47-23 mSS 30 HP 54.228 
63.25.007.0004 | (o 7085/04 74-64-32 mSS 40 HP 66.196 
63.25.007.0005 | (o 7085/05 94-80-41 mSS 50 HP 73.703 
63.25.007.0006 | (o 7085/06 113-97-50 mSS 60 HP 81.999 
63.25.007.0007 | (o 7085/07 132-113-59 mSS 60 HP 86.670 
63.25.007.0008 7085/08 151-130-68 mSS 70 HP 96.944 TÜRKİYE 
63.25.007.0009 | (o 7085/09 170-146-77 mSS 90 HP 112.725 
63.25.007.0010 | (o 7085/10 . 189-163-86 MSS 90 HP 117.542 
63.25.007.0011 7085/11 : 208-179-95 mSS 100 HP 127.770 
63.25.007.0012 | 7085/12 i 228-196-104 mSS 110 HP 136.146 
63.25.007.0013 | 7085/13 i 247-212-113 mSS 125 HP 143.837 
63.25.007.0014 | 7085/14 . 266-229-122 mSS 125 HP 148.445 
63.25.007.0015 | 7085/15 . 285-245-131 mSS 125 HP 152.385 
27 - 90 - 126 m3/h Debi İçin ( 7") - Pik Fanl 
63.25.007.0101 7085/01 17-13-55 mSS 10 HP 34.950 
63.25.007.0102 | (o 7085/02 37-30-16 mSS 20HP 45.837 
63.25.007.0103 | (o 7085/03 57-48-28 mSS 30 HP 56.214 
63.25.007.0104 | (o 7085/04 77-40-65 mSS 40 HP 68.679 
63.25.007.0105 | (o 7085/05 97-83-52 mSS 50 HP 76.605 
63.25.007.0106 | (o 7085/06 117-100-63 mSS 60 HP 85.813 
63.25.007.0107 | (o 7085/07 137-118-75 mSS 70 HP 95.551 

63.25.007.0108 | (o 7085/08 156-135-87 mSS 80 HP 107.595 
63.25.007.0109 | (o 7085/09 176-152-98 mSS 80 HP 117.791 
63.25.007.0110) o 7085/10 N 196-170-110 mSS 90 HP 123.812 
63.25.007.0111 7085/11 E 216-187-122 mSS 110 HP 140.232 
63.25.007.0112 | o 7085/12 s 236-205-133 mSS 110 HP 142.265 
63.25.007.0113 | 7085/13 . 256-222-145 mSS 125 HP 149.922 
63.25.007.0114 | 7085/14 i 276-240-157 mSS 125 HP 155.461 


90 - 126 m3/h Debi İçin ( 7" ) - Bronz Fanlı 


63.25.007.0201 7085/01 17-13-5 mSS 10HP 35.288 
63.25.007.0202 7085/02 37-30-16 mSS 20HP 46.515 
63.25.007.0203 7085/03 57-48-28 MSS 30 HP 57.216 
63.25.007.0204 7085/04 77-65-40 MSS 40 HP 70.012 
63.25.007.0205 7085/05 97-83-52 MSS 50 HP 78.265 
63.25.007.0206 7085/06 117-100-63 mSS 60 HP 87.812 
63.25.007.0207 7085/07 137-118-75 mSS 70HP 97.880 
63.25.007.0208 7085/08 156-135-87 mSS 80 HP 110.290 
63.25.007.0209 7085/09 176-152-98 mSS 80 HP 115.845 
63.25.007.0210 7085/10 . 196-170-110 mSS 90 HP 125.454 
63.25.007.0211 7085/11 . 216-187-122 mSS 110 HP 140.213 
63.25.007.0212 7085/12 p 235-205-133 mSS 110 HP 146.257 
63.25.007.0213 7085/13 . 256-222-145 mSS 125 HP 154.244 
63.25.007.0214 7085/14 . 276-242-157 mSS 125 HP 160.123 







































































TÜRKİYE 















































TÜRKİYE 















































NOT 

1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 
onaylanması zorunludur. 


dJALARKO D ALG I Ç PO M PA LAR Saa No l ae 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


(KLASİK SERİ) 


ADANA-TEL : 
ANKARA-TEL : 
ANTALYA-TEL : 
İSTANBUL -TEL : 


322) 457 62 23 
312) 409 52 00 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 


Bu Liste, 01.03.2022 
Tarihli Liste Yerine 


( 
( 
(242) 322 00 29 
(262) 648 60 00 
( 


TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR 




























































































































































































İZMİR-TEL : 232) 483 25 60 Geçer 
Sm m ii TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN EEE i 
URUN KODU | ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 

Kademe Basınç Motor Gücü (8) 
18,0 - 27,0 - 43,2 m3/h Debi İçin ( 8" ) - Noryl Fanlı 
63.25.008.0032 | (o 8028/02 40-36-21 mSS 7,5 HP 
63.25.008.0033 8028/03 61-55-31 mSS 10HP 
63.25.008.0034 | (o 8028/04 79-71-39 mSS 15 HP 
63.25.008.0035 8028/05 99-91-51 mSS 17,5 HP 
63.25.008.0036 8028/06 120-109-61 mSS 20HP 
63.25.008.0037 | (o 8028/07 139-126-70 mSS 25 HP 
63.25.008.0038 | (o 8028/08 158-144-79 mSS 25 HP 
63.25.008.0039 8028/09 180-165-93 mSS 30 HP TÜRKİYE 
63.25.008.0040 | (o 8028/10 207-191-113 mSS 40 HP 
63.25.008.0041 8028/11 228-211-126 mSS 40 HP 
63.25.008.0042 | (8028/12 250-232-138 mSS 40 HP 
63.25.008.0043 | (o 8028/13 271-252-152 mSS 40 HP 
63.25.008.0044 | (8028/14 282-258-146 mSS 50 HP 
63.25.008.0045 | ( 8028/15 302-277-157 mSS 50 HP 
63.25.008.0046 | ( 8028/16 320-295-168 mSS 50 HP 
63.25.008.0047 | (o 8028/17 344-316-180 mSS 50 HP 
28,8 - 47,9 - 65,9 m3/h Debi İçin ( 8" ) - Noryl Fanlı 
63.25.008.0005 | (o 8048/05 94-77-47 mSS 25 HP 45.374 
63.25.008.0006 | (o 8048/06 112-92-55 mSS 30 HP 51.410 
63.25.008.0007 | (o 8048/07 129-107-61 mSS 30 HP 52.395 
63.25.008.0008 | (o 8048/08 154-130-74 mSS 40 HP 69.339 
63.25.008.0009 | ( 8048/09 173-147-88 mSS 40 HP 70.364 
63.25.008.0010 | (o 8048/10 184-155-90 mSS 50 HP 75.067 
63.25.008.0011 8048/11 202-171-98 mSS 50 HP 76.380 
63.25.008.0012 | (o 8048/12 221-187-105 mSS 50HP 77.444 TÜRKİYE 
63.25.008.0013 | 8048/13 240-204-117 mSS 60 HP 83.390 
63.25.008.0014 | 8048/14 259-221-128 mSS 60 HP 84.878 
63.25.008.0015 | 8048/15 279-242-145 mSS 75 HP 92.670 
63.25.008.0016 | (o 8048/16 299-259-156 mSS 75 HP 94.078 
63.25.008.0017 | (o 8048/17 319-276-172 mSS 75 HP 95.125 
63.25.008.0018 | 8048/18 339-286-177 mSS 90 HP 105.524 
63.25.008.0019 | 8048/19 372-308-190 mSS 90 HP 106.605 
- 72,0 - 90,0 m3/h Debi İçin ( 8" ) - Pik Fanlı 
63.25.009.0001 8075/01 16-14-12 mSS 7,5 HP 31.281 
63.25.009.0002 | (o 8075/02 30-28-23 mSS 15HP 40.890 
63.25.009.0003 | 8075/03 47-41-33 mSS 20 HP 49.546 
63.25.009.0004 | ( 8075/04 63-56-47 mSS 25 HP 58.099 
63.25.009.0005 8075/05 75-65-52 MSS 30 HP 65.459 
63.25.009.0006 8075/06 95-85-69 mSS 40 HP 82.388 
63.25.009.0007 | (o 8075/07 107-98-82 mSS 50 HP 91.594 
63.25.009.0008 | 8075/08 127-115-97 mSS 50HP 97.001 TÜRKİYE 
63.25.009.0009 | (o 8075/09 141-125-102 mSS 60 HP 106.937 
63.25.009.0010| (8075/10 156-139-114 mSS 60 HP 112.763 
63.25.009.0011 8075/11 178-160-133 mSS 75 HP 121.759 
63.25.009.0012 | (8075/12 189-166-135 mSS 75 HP 127.012 
63.25.009.0013| (8075/13 208-191-162 mSS 90 HP 141.618 
63.25.009.0014| (8075/14 219-201-168 mSS 90 HP 146.818 
63.25.009.0015 | 8075/15 234-213-176 mSS 100 HP 154.158 

NOT 
1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


GG ALARKO Liste No: S/22-03 
<> DALG IÇ POM PALAR Tal i iz dabi 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş ( KLASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 ii ` ` : : ` 
awa, gawen ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ sus, 01.02202 
URRE ea E TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e Gi 


İZMİR-TEL : 
TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 
Kademe Basınç Motor Gücü (8) 


46,8 - 90,0 - 136,8 m3/h Debi İçin ( 8" ) - Noryl Fanlı 


ÜRETİM YERİ 





ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ 




















63.25.011.0001 8090/01 1 Kad. 20-16-6 mSSv 10HP 36.295 
63.25.011.0002 8090/02 2 Kad. 42-34-15 mSS 20HP 47.195 
63.25.011.0003 8090/03 3 Kad. 64-52-23 mSS 30 HP 57.589 
63.25.011.0004 8090/04 4 Kad. 87-72-35 mSS 40 HP 69.465 
63.25.011.0005 8090/05 5 Kad. 110-92-45 mSS 40 HP 75.103 
63.25.011.0006 8090/06 6 Kad. 133-111-55 mSS 50 HP 83.141 
63.25.011.0007 8090/07 7 Kad. 155-130-65 mSS 60 HP 97.333 
63.25.011.0008 8090/08 8 Kad. 178-150-75 mSS 75HP 106.743 
63.25.011.0009 8090/09 9 Kad. 201-169-85 mSS 90 HP 121.192 
63.25.011.0010 8090/10 10 Kad. 223-187-94 mSS 90 HP 126.305 
63.25.011.0011 8090/11 11 Kad. 246-208-105 mSS 110 HP 137.524 
63.25.011.0012 8090/12 12 Kad. 270-208-116 mSS 125 HP 145.627 


- 90,0 - 136,8 m3/h Debi İçin ( 8" ) - Pik Fa 

















TÜRKİYE 





























































































































63.25.011.0100| o 8090/1C 17-14-5 mSS 7,5 HP 35.396 
63.25.011.0101 8090/01 20-17-7 mSS 10 HP 36.441 
63.25.011.0102| o 8090/2C 35-28-11 mSS 15 HP 46.450 
63.25.011.0103 | 8090/02 41-34-14 MSS 20 HP 49.338 
63.25.011.0104 | 8090/03 61-50-21 mSS 25 HP 57.334 
63.25.011.0105 |  8090/4B 72-59-21 mSS 30 HP 65.816 
63.25.011.0106 | (8090/04 82-67-28 mSS 40 HP 73.475 
63.25.011.0107 | (o 8090/05 102-84-34 mSS 40 HP 79.216 
63.25.011.0108 | o 8090/06 123-101-41 mSS 50 HP 88.317 
63.25.011.0109 | (o 8090/7A 131-112-48 mSS 50 HP 95.417 
63.25.011.0110| o 8090/07 143-118-48 mSS 60 HP 104.381 
63.25.011.0111 8090/8A 150-128-55 mSS 60 HP 109.238 
63.25.011.0112| O 8090/08 164-135-55 mSS 75 HP 114.581 izi 
TÜRKİYE 
63.25.011.0113| 8090/09 184-151-62 mSS 75 HP 120.925 
63.25.011.0114 | 8090/10A A 188-160-69 MSS 75 HP 128.204 
63.25.011.0115 | 8090/10 E 205-168-69 mSS 90 HP 136.078 
63.25.011.0116| 8090/11 : 225-185-76 mSS 100 HP 144.723 
63.25.011.0117 | 8090/12 E 246-202-83 mSS 100 HP 149.563 
63.25.011.0123| (8090/13 A 266-219-89 mSS 110 HP 160.725 
63.25.011.0124| 8090/14 : 286-236-96 mSS 125 HP 169.892 
63.25.011.0118| (8090/15 A 307-252-103 mSS 125 HP 175.914 
63.25.011.0126 | 8090/16 : 327-269-110 mSS 150 HP 212.680 
63.25.011.0119 | 8090/17 A 348-286-117 mSS 150 HP 220.915 
63.25.011.0120 | 8090/18 : 368-303-124 mSS 150 HP 224.543 
63.25.011.0121 8090/19 i 389-320-131 mSS 150 HP 232.990 
63.25.011.0122 | 8090/20 ; 409-337-138 mSS 175 HP 245.283 
NOT 
1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 
2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 
5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 
7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


J ALARKO Liste No: S/22-03 
C Carrier ] DALG IÇ POM PALAR in l ie gaos 
SANAYİ VE TİCARET AŞ ( KLASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 m ` ` : : ` 
Me önün ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ suse, 01.08202 
ii a TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e Gi 


İZMİR-TEL : 


m TEKNİK ÖZELLİKLER i 
ÜRÜN KODU| ÜRÜN TİPİ RESİN 





ÜRETİM YERİ 








Kademe Basınç Motor Gücü (8) 


46,8 - 90,0 - 136,8 m3/h Debi İçin ( 8" ) - Bronz Fanlı 




































































































































































63.25.011.0200 | o 8090/1C 1-C Kad. 17-14-5 mSS 7,5 HP 36.819 
63.25.011.0201 8090/01 1 Kad. 20-17-7 mSS 10 HP 37.863 
63.25.011.0202 | o 8090/2C 2-C Kad. 35-28-11 mSS 15 HP 48.486 
63.25.011.0203 | o 8090/02 2 Kad. 41-34-14 mSS 20 HP 51.374 
63.25.011.0204 8090/03 3 Kad. 61-50-21 mSS 25HP 62.006 
63.25.011.0205 | o 8090/4B 4-B Kad. 72-59-24 mSS 30 HP 72.455 
63.25.011.0206 | o 8090/04 4 Kad. 82-67-28 mSS 40 HP 80.115 
63.25.011.0207 8090/05 5 Kad. 102-84-34 mSS 40HP 87.134 
63.25.011.0208 8090/06 6 Kad. 123-101-41 mSS 50HP 97.857 
63.25.011.0209 | (o 8090/7A 7-A Kad. 131-112-48 mSS 50 HP 106.781 
63.25.011.0210| (8090/07 7 Kad. 143-118-48 mSS 60 HP 115.744 
63.25.011.0211 8090/8A 8-A Kad. 150-128-55 mSS 60 HP 124.038 
63.25.011.0212 8090/08 8 Kad. 164-135-55 mSS 75HP 127.742 TÜRKİYE 
63.25.011.0213 8090/09 9 Kad. 184-151-62 mSS 75HP 135.527 
63.25.011.0214 | 8090/10A 10-A Kad. 188-160-69 mSS 75 HP 144.432 
63.25.011.0215 8090/10 10 Kad. 205-168-69 mSS 90 HP 152.306 
63.25.011.0216 | (8090/11 11 Kad. 225-185-76 mSS 100 HP 162.576 
63.25.011.0217 | (8090/12 12 Kad. 246-202-83 mSS 100 HP 170.353 
63.25.011.0223 8090/13 13 Kad. 266-219-89 mSS 110HP 181.818 
63.25.011.0224| 8090/14 14 Kad. 286-136-96 mSS 125 HP 192.443 
63.25.011.0218 | (8090/15 15 Kad. 307-252-103 mSS 125 HP 200.251 
63.25.011.0226 | (8090/16 16 Kad. 327-269-110 mSS 150 HP 242.638 
63.25.011.0219| (8090/17 17 Kad. 348-286-117 mSS 150 HP 250.392 
63.25.011.0220 8090/18 18 Kad. 368-303-124 mSS 150 HP 258.052 
63.25.011.0221 8090/19 19 Kad. 389-320-131 mSS 150 HP 265.085 
63.25.011.0222 8090/20 20 Kad. 409-337-138 mSS 175 HP 282.214 
69,8 - 131,0 - 169,9 m3/h Debi İçin ( 8" ) - Noryl Fanlı 
63.25.013.0001 8131/1A 1-A Kad. 16-12-5 mSS 10 HP 33.225 
63.25.013.0002 | 8131/01 1 Kad. 19-16-10 mSS 15 HP 35.439 
63.25.013.0003 | 8131/2B 2-B Kad. 35-26-15 mSS 20 HP 43.413 
63.25.013.0004 | (8131/02 2 Kad. 39-31-20 mSS 25 HP 46.102 
63.25.013.0005 | (8131/3B 3-B Kad. 58-40-24 mSS 30 HP 53.008 
63.25.013.0006 | (o 8131/03 3 Kad. 58-45-29 mSS 40 HP 60.668 
63.25.013.0007 | (o 8131/4C 4-C Kad. 71-54-34 mSS 40 HP 65.166 
63.25.013.0008 | (8131/04 4 Kad. 77-60-39 mSS 50 HP 67.779 TÜRKİYE 
63.25.013.0009 | (o 8131/05 5 Kad. 96-74-47 mSS 50 HP 72.219 
63.25.013.0010| (8131/06 6 Kad. 118-92-61 mSS 60 HP 86.414 
63.25.013.0011 8131/7C 7-C Kad. 126-96-62 mSS 60 HP 91.023 
63.25.013.0012 | (8131/07 7 Kad. 141-112-74 mSS 75 HP 94.728 
63.25.013.0013 | o 8131/08 8 Kad. 166-125-81 mSS 90 HP 109.384 
63.25.013.0014| (8131/09 9 Kad. 186-140-91 mSS 90 HP 113.832 
63.25.013.0015| (8131/10 10 Kad. 199-146-90 mSS 100 HP 120.791 
63.25.013.0017 | 8131/11 11 Kad. 215-171-112 mSS 110HP 129.022 
NOT 
1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 
2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 
5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 
7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


JALARKO Liste No:  S/22-03 
<> DALG IÇ POM PALAR in l is oao 
SANAYİ VE TİCARET AŞ ( KLASI K S E RI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 EN , , z z , 
yay amex ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ a, uss 010202 
İM a e TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e Gi 























































































































İZMİR-TEL : 
2m e TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN Emi 
ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (8) 
- 126 - 169 m3/h Debi İçin ( 8" ) - Pik Fanlı 

63.25.013.0 8131/1B 1-B Kad. 15-10-3 mSS 10 HP 37.668 

63.25.013.0 8131/01 1 Kad. 19-15-9 mSS 15 HP 39.883 

63.25.013.0 8131/2C 2-C Kad. 25-16-4 mSS 15 HP 46.547 

63.25.013.0 8131/2B 2-B Kad. 32-24-11 mSS 20 HP 49.435 

63.25.013.0 8131/02 2 Kad. 37-31-16 mSS 25 HP 52.124 

63.25.013.0 8131/3C 3-C Kad. 39-28-10 mSS 25 HP 58.922 

63.25.013.0 8131/3B 3-B Kad. 50-38-19 mSS 30 HP 60.602 

63.25.013.0 8131/03 3 Kad. 56-45-28 mSS 35 HP 64.697 

63.25.013.0 8131/04 4 Kad. 74-60-34 mSS 40 HP 72.831 

63.25.013.0 8131/5A 5-A Kad. 89-71-40 mSS 50 HP 89.341 

63.25.013.0 8131/05 5 Kad. 92-73-43 mSS 60 HP 92.001 

63.25.013.0 8131/06 6 Kad. 110-88-52 mSS 60 HP 98.100 er 

TÜRKİYE 

63.25.013.0 8131/07 7 Kad. 129-103-63 mSS 75 HP 108.380 

63.25.013.0 8131/8B 8-B Kad. 137-110-63 mSS 75 HP 116.055 

63.25.013.0 8131/08 8 Kad. 147-117-70 mSS 90 HP 123.929 

63.25.013.0 8131/09 9 Kad. 165-132-80 mSS 90 HP 129.938 

63.25.013.0 8131/10A 10-A Kad. 181-147-87 mSS 100 HP 138.479 

63.25.013.0 8131/10 10 Kad. 184-147-90 mSS 110HP 143.285 

63.25.013.0 8131/11A 11-A Kad. 200-162-97 mSS 110HP 148.265 

63.25.013.0 8131/11 11 Kad. 202-161-100 mSS 125HP 154.851 

63.25.013.0 8131/12 12 Kad. 220-176-110 mSS 125 HP 157.638 

63.25.013.0 8131/13 13 Kad. 239-191-120 mSS 150 HP 198.013 

63.25.013.0 8131/14 14 Kad. 258-209-129 mSS 150 HP 204.640 

63.25.013.0 8131/15 15 Kad. 276-224-138 mSS 150 HP 210.844 

NOT 

1. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

4. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


